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TADEUSZ SIKORSKI 


majster krawiecki, członek Tow. „Zgody,* 


przeżywszy lat 27, po długiej a dolegliwej słabości opatrzony 
św. Sakramentami, zmarł dnia 16 Października 1883 r. 
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ze szpitala św Łazarza wprost na cmentarz, na które Koledzy zmarłego Krewnyfh;: 


Zmajomych i pobożną Publiczność zapraszają. 
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Wyprowadzenie zwłok: nastąpi we Czwartek dnia 18 b. m. o godzinie 4 popoludniu,/ 
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W drukarni A. Koziańskiego Krakowie. 


